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Hierzu Tafel IX. 


Bei der Untersucbung von Ecbinorbyncbus clavula fand icb 
mebrfacbe Abweichungen von dem sonst bei den Echinorbyncben 
gewobnlicben Bau, welcbe mir der Mittbeilung werth zu sein 
scbeinen, obgleicb aucb Hamann in seiner ausgezeicbneten Arbeit 
iiber die Nemathelmintben diese Art, wenn auch nur nebensacblich, 
in den Kreis seiner Beobachtungen gezogen bat. 

Dujardin bat die Art zuerst bescbrieben und nennt als Wobn- 
tbiere Abramis brama, Cyprinus carpio, Esox lucius, Anguilla vul¬ 
garis, Trutta fario, Gobius niger und Lepadogaster gouani, Hamann 
Trutta fario, wabrend meine Exemplare aus Tbymallus vulgaris und 
Trutta fario stammen. 

Das Vaterland ist Deutschland, meine Exemplare kommen aus 
der Ilmenau, einem Nebenfluss der Elbe, und der Netbe, einem 
Zufluss derWeser; ferner Frankreich nacb Dujardin und Russland 
nacb Kessler, der den Parasiten in Fiscben des Onega-See’s fand. 

Die Korperform ist cylindriscb, nacb binten verjungt, der vor- 
gestreckte Russel stebt nicbt in der Verlangerung der Mittelacbse 
des Korpers, sondern ist etwas nacb der Bauchseite gericbtet. 

Das Mannclien bat eine durcbscbnittlicbe Lange von 9 mm und 
eine Breite von 0,55 mm, wabrend das Weibclien etwa 15 mm lang 
und 0,79 mm breit ist. 

Die Hautschicht bestebt aus einer bomogenen Cuticula, 
welcbe 0,0016 mm dick ist (Fig. 2, c), und einer sebr macbtigen, 
darunter liegenden Scbicbt, deren aussere Lage von Kaiser Filz- 
faserscbicbt oder Subcuticula, die innere aber Hypodermis ge- 
nannt wird. 

Bebalten wir diese Bezeicbnung bei, so wird die Subcuticula 1 ) 
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bis 0,029 mm dick; sie bestelit aus Ring-, Langs- und Radiarfasern 
und entkalt weder Lacunen noch Kerne (Fig. 2, s.). 

Die Hypodermis 1 ) erreicbt, besonders vorn im Korper, eine 
Macktigkeit von 0,16 mm; sie bestelit aus Radiarfasern, welclie 
vielfack grosse Liicken lasst, die in der Langsricktung verlaufen 
und fiiiker als Gefasse bezeicknet wurden, aber besser Lacunen ge- 
nannt werden, da sie vollig wandungslos sind. Die Hypodermis 
(Fig. 2, k) ist besonders bei jungen Tkieren machtig entwickelt, bei 
alteren atropkirt sie mekr und mekr; sie entkalt massenkaft spindel- 
formige Kerne (Fig. 2), welcke in der Mitte der Sckickt gelagert 
sind, wakrend die Lacunen an die die Innenseite berukrende Ring- 
muskelsckickt grenzen; die Hypodermis bestekt ubrigens nickt 
lediglick aus Radiarfibrillen, denn an der Innengrenze, der er- 
waknten Ringmuskelsckickt anliegend, findet sick eine feme Lage 
von Langsfibrillen (Fig. 2). Die Lacunen sind von weckselnder 
Grosse, bestandig findet man aber zwei besonders grosse in den 
Laterallinien, (Fig. 2), welcke, besonders bei Manncken immer mekr 
nack der Baucklinie riicken, bis sie ganz kinten an dem ventralen 
Scklitz, der als Durcktrittsoffnimg der Bursa copulatrix dient, dickt 
neben einander kegen; in den Lacunen finden sick grosse Kerne. 

Die beiden Hauptlacunen liegen nack Kaiser bei Eck. gigas 
dorsal und ventral. Die grossen Kerne in den Lacunen der Hypo¬ 
dermis nennt Knlipffer „besondere Korper u . 

Am aussersten Sckwanzende des Mannckens erweitern sick die 
Lacunen kleineren Calibers, bis sie ebenso gross, wie die beiden 
Hauptlacunen geworden sind, so dass man kier in der Regel 10 
radiar gestellte, gleickgrosse, weite, im Kreise gestellte Lacunen 
findet. 

Sckon Sckneider fand, dass das Gefass- oder Lacunensystem 
des Korpers von dem der Lemniscen und des Rtissels getrennt ist, 
und Kaiser lieferte den experimentellen Beweis fiir die Ricktigkeit 
dieser Beobacktung, denn er tauckte den kinteren Korpertlieil von 
Eckinorkyncken in eine Farbeflussigkeit und fand, dass der Korper 
sick farbte, wakrend Russel und Lemnisken vollig ungefarbt blieben; 
dann wieder durcktrennte er ringformig die Haut in der Halsgegend 
und tauckte nun die Lemisken in eine Farbeflussigkeit, wobei nur 
Lemisken und Russel sick farbten. 

Der Innenwand der Hypodermis liegt eine Ringinuskelscliickt 
an (Fig. 2, mr), welcke durckscknittlick 0,0078 mm dick ist; die 
contractile Substanz liegt aussen, die mit zaklreicken Kernen aus- 
gestattete Marksubstanz innen, bei alteren Exemplaren ist die Mus- 
kulatur der Koqierwendung mekr oder weniger atropkirt; nack 
innen von der Ringmuskulatur liegen Langsmuskeln, die meistens 
rinnenfbrmig sind und ebenfalls an ikrer Innenseite eine mit Kernen 
versekene Marksubstanz zeigen (Fig. 2, ml); besonders vorn im 
Korper sind diese Muskeln mack tig entwickelt bei jiingeren Tkieren. 

Die Lemnisken sind eine Fortsetzung der Hypodermis imd 
ragen frei in die Leibeskokle kinein; Dujardin nennt sie sacs 
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salivaires, wahrend Leuckart und Hamann 1 ) sie als Reservoire er- 
kennen, die bei eingezogenem Russel dessen Lacunenfliissigkeit in 
sick aufzunehmen haben, Hamann sab auch den grossen Kern in 
ihnen, der sick fast durck ikre ganze Lange kinziekt. Wahrend 
bei den Eckinorkyncken die Lemnisken in der Regel in den Lateral- 
linien liegen, findet man sie bei Eck. clavula einander genahert 
links und reckts von der Ventrallinie (Fig. 2, lm); sie sind im 
Querscknitt nierenformig, sind 1,42 mm lang und ersckeinen bei 
jungen Tkieren oft kernlos, bei alteren aber erstreckt sick ein 
langer Kern durck die ganze Lange, welcher, wenn auck nickt 
immer, von einem breiten, strakligen Hofe umgeben ist (Fig. 2^k); 
mitimter wil'd er auf eine kurze, 0,12 mm lange Strecke auf die 
Seite gedrangt durck einen Nebenkern, so dass man auf Quer- 
scknitten nun zwei Kerne siekt (Fig. 2, k.). 

Lacunen liegen in der Langsricktung bei Eck. kaeruca an jeder 
Seite eine, oder wie bei Eck. gigas nur eine in der Mittelackse, 
von der jederseits Nebenaste abgeken; bei Eck. clavula findet man 
sie in unbestimmter Zakl in der sckmalen Randzone, welcke der 
Hof des Kerns librig gelassen kat (Fig. 2, lm). 

Yom vorderen Korpertheil, wo der Russel wurzelt, entspringt 
ein auf Querschnitten ringformiger Muskel, der aus lauter an ein¬ 
ander liegenden Muskelrohren gebildet ist; die kontraktile Substanz 
liegt aussen, die Marksubstanz im Innem; der Muskel wird Retractor 
colli (Fig. 2, rc) genannt und kat die Form eines Cylindermantels, 
der vom vom Hals an der Innenseite der Hautmuskulatur ent¬ 
springt, in der Gegend der Lemnisken aber sick verdoppelt und 
diese in sick einsckliesst, wo sie aber aufkoren, wieder einfack 
wird, so dass der Querscknitt wieder ringformig erscheint, weiter 
nack kinten einen immer grosseren Radius bekommt oder sick der 
Korperwendung immer mekr nakert und 0,42 kinter dem Hinter- 
ende der Lemnisken mit der Langsmuskulatur der Korperwand ver- 
sckmilzt. 

Der Tkeil des Muskels, welcker die Lemnisken einsckliesst, 
wird Lemniskenmantel oder Compressor lemniscorum genannt; ein 
Compressor lemniscorum aber miisste ein Ringmuskel sein, wakrend 
dieser Muskel augensckeinlick die Funktion hat, mit dem Hals die 
Lemnisken in veranderter Form nack kinten zu zieken, und ick be- 
zeickne ikn daher als Retractor lemniscorum (Fig. 2, rl). 

Der Russel oder das Rostellum ist cylindrisch und in vor- 
gestrecktem Zustande etwas nack der Bauchflache geneigt; er ist 
lediglick Haftorgan und als solcher mit Haken besetzt; aussen liegt 
die Cuticula, darunter eine Fortsetzimg der Subcuticula und unter 
dieser eine starke Sarcolemm-Sckickt; im Innem lasst er eine 
Hohlung, in welcker ein Langsmuskel, der Retractor rostelli 
verlauft. Die Haken stehen in 26, seltner 30 und 32 Reiken kinter 
einander und auf jedem Querscknitt findet man 10; der Hakenast 


0 1. c. pag. 34, tab. VII Fig. 7 u. 10. 


10* 



148 


Dr. von Linstow. 


ist 0,068, der Wurzelast 0,062 mm lang, ersterer ist doppelt con- 
tourirt und Hamann 1 ) liat sie genau abgebildet und beschrieben; 
die Innenseite des Wurzelastes ist fast gerade. Wenn Dujardin 
angiebt, dass der Russel 30—32 Hakenreiken trage und in jedem 
Querscknitt 16—18 stehen, so ist das wokl ein Irrtkum, da er die 
Gesammtzahl auf 256, 270 und 288 angiebt. 

Ganz vorn nack innen vom zweiten Hakenkranz liegen 10 
kleine Kerne, je einem Haken genahert (Fig. 1, a), 0,021mm vom 
Vorderende des Russels entfernt; 0,09 mm hinter letzterem aber 
liegen neben einander 2 grosse Kerne (Fig. 1, b), Saefftigen be- 
zeichnet sie als Zellen, auch Baltzer nennt sie so und meint, ein 
Tastorgan in ihnen zu erkennen, das vorgedrangt werden konne, 
es handelt sich aber in unserem Falle um Kerne des Retractor 
rostelli; bei Ech. trickocepkalus fand Kaiser 4 solcher Kerne. 
Mitunter findet man bei Ech. clavula diese Ringe von 10 Kernen 
langs des ganzen Russels. 

Bekanntlich kann der Russel durcli einen langen Muskel, den 
Retractor rostelli, in einen Muskelsack, das Receptaculum rostelli 
zuriickgezogen werden. 

Dasselbe 2 ) ist 1,54 mm lang und 0,35 mm breit und besteht 
aus 2 in einander liegenden Muskelrohren; beide besitzen an ihrer 
Innenwand eine Lage Marksubstanz; die iiussere ist von Ringmuskeln 
gebildet (Fig. 2, re), wakrend die innere aus 2 in der Riicken- und 
Banchlinie zusammentretenden Halften besteht (Fig. 2, ri); die 
Muskelfasern verlaufen in ikr schrag in zwei sich unter einem 
spitzen Winkel kreuzenden, parallelen Fasersystemen, wie man es 
iihnlich bei den Hautfibrillen von Mermis findet. Aehnlich ist nach 
Kaiser die Russelscheide bei Ech. proteus gebildet. 

Der Retractor rostelli verlauft von der Riisselspitze bis zum 
Ilinterende der Russelscheide und hat die Function, den Russel von 
der Spitze her in die Scheide zuriickzustulpen; er wird von langen 
Muskelrohren gebildet (Fig. 2, rr); in seinem Verlauf innerhalb des 
Russels liegen 3 langlicke Kerne, am hintersten Ende aber, im 
Grunde der Russelscheide 2 grosse, runde; Leuckart findet hier 
bei Ech. gigas 4 Kerne. 

Schon von Siebold hat das hinten im Receptaculum rostelli 
vom Retractor rostelli eingeschlossene Ganglion gesehen, und 
Pachinger giebt an, dass es bei Ech. haeruca aus zwei durch 
eine Quercommissur verbundenen Halften bestehe; es liegt in der 
Regel am hintersten Ende der Russelscheide, bei unserer Art aber 
auffallender Weise in der Mitte derselben, wie schon Hamann 3 ) 
fand, und Kaiser hat bei Ech. strumosus dasselbe gefunden. 

Theilt man die Russelscheide von vorn nach hinten in 100 
gleiche Theile, so liegt das Ganglion in den Abtheilungen 35—59, 


9 1. c. pag. 99, tab. XII Fig. 12. 

2 ) Hamann tab. YH Fig. 6. 

3 ) 1. c. pag 99, tab. VII, Fig. 10. 
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also sogar mehr dem Vorder- als dem Hinterende genahert; die 
Form ist spindelformig, die Lange betragt 0,237 mm, die Breite 
0,053 mm bei vorgestrecktem Russel; die grossen Ganglienzellen 
sind sehr gleichmassig gebildet, die in der Mitte des Zellhaufens 
scheinen alle apolar zu sein, die meisten haben eine Lange von 
0,034 mm und eine Breite von 0,017 mm, der grosse, granulirte 
Kern von 0,018 mm Lange und 0,016 mm Breite ist von einem hellen 
Hof umgeben. 

Auf Querscbnitten sieht man, dass das Ganglion (Fig. 2, g) 
nicht eigentlich vom Retractor rostelli eingeschlossen wird wie von 
einem Ringe, sondern in einer Rinne an der Dorsalseite liegt. 

Betrachtet man den vorgestreckten Russel und die leere Riissel- 
scheide, so sieht man, dass beide annahernd gleich lang sind und 
da man die Vermuthung hegen muss, dass der nach innen in die 
Scheide eingesttilpte Russel die Scheide annahernd ausfullen wird, 
fragt man sich, wo denn in diesem Zustande der Verbleib des 
Ganglion sei, das in der Mitte und etwas vor derselben liegt; da 
auch der hinter dem Ganglion liegende Theil des Retractor rostelli 
sich bei der Einstlilpung des Russels kontrahirt, wird ja zwar das 
Ganglion hierdurch noch um etwas nach hinten gezogen. 

Die Lange des vorgestreckten Russels betragt 1,07 mm und die 
Breite 0,32 mm; misst man aber einen eingestiilpten Russel im Re- 
captaculum, so findet man ihn 0,83 mm lang und 0,16 mm breit; 
beide als Cylinder betrachtet lassen ihren Rauminhalt berechnen, 
und zwar findet man, dass der vorgestreckte Russel einen Inhalt 
von 0,086 cubmm, der eingezogene nur von 0,017 cubmm hat, also 
letzterer nur 1 / 5 Rauminhalt des ersteren besitzt; die Differenz, der 
fliissige Lacunen-Inhalt, wird beim Einziehen in die Lemisken ge- 
drangt, die also nichts weiter sind, als die Fltissigkeits-Reservoire 
fiir den eingestiilpten Russel; einen activen Antheil an dem Vor- 
stiilpen desselben nehmen sie offenbar nicht. 

Der Ausgleich der Differenz des raumlichen Inhalts zwischen 
ausgestrecktem und eingezogenem Russel vollzieht sich aber ausser 
durch die verschiedene Vertheilung der Lacunen-Fllissigkeit noch in 
einer anderen Weise. 

Die Marksubstanz des inneren Muskelschlauches der Riissel- 
scheide tritt in der Dorsallinie zu einem oft sehr auffallenden Langs- 
wulst vor und enthalt mehrere grosse Kerne, in anderen Fallen er- 
scheint er kleiner (Fig. 2, dw); immer aber setzt sich dieser Wulst 
nach vorn in den Hohlraum des Russels fort und bildet hier einen 
grossen, die Dorsalseite der hinteren Russelhalfte einnehmenden 
Markbeutel, welche an der Dorsalseite des Retractor rostelli liegt 
(Fig. 19, rm). 

Zieht der Retractor rostelli den Russel zuriick, so wird der 
Inhalt dieses Markbeutels in die Marksubstanz des inneren Muskel- 
rohrs der Riisselscheide gedrangt, nur der inhaltlose, leere Beutel 
bleibt im Russel zuriick; das Ganglion aber wird mit dem Retractor 
weit nach hinten zurlickgezogen und bleibt vom zuhinterst liegenden 
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Theil des zuruckgezogenen Russels nochdurch einen grossen Zwischen- 
raum getrennt. 

Soil der Russel herausgedriingt werden, so contrahirt sich die 
Rtisselscheidenmuskulatur vom kinteren Theil des Receptaculum be- 
ginnend; zunachst wirkt sie auf den Retractor rostelli und drangt 
diesen mit dem Ganglion nach vorn; der Retractor rostelli aber 
umfasst becher- oder trichterformig die zuhinterst liegende ein- 
gestulpte Riisselspitze und schiebt dieselbe, sich zwischen Russel 
und Rdsselscheide drangend nach vorn. 

Der Russel tritt aus einem an der Yentralseite liegenden vom 
Scheitelpunkt beginnenden 0,15 mm langen Schlitz und macht mit 
der Verlangerung der Korperachse dann einen Winkel von etwa 40°. 

Zwei starke Nervenstamme treten, von einer Muskelscheide um- 
geben, die doppelte Muskelhulle des Receptaculum rostelli durch- 
brechend, aus dieser heraus, die sogenannten Retinacula; bei 
unserer Art sind sie nicht, wie man sie sonst in der Regel sieht, 
drehrund, sondern platte Bander (Fig. 3) von 0,062 mm Breite und 
0,010 mm Dicke, die nicht am Hinterende des Receptaculum ent- 
springen, sondern da, wo das Hinterende des Ganglion liegt, also 
etwas hinter der Mitte der Riisselscheide; die Hiille besteht aus 
einem glatten Muskel mit quer verlaufenden Fasern, der sich um 
den Nerven legt, so dass die Rander etwas uber einander greifen 
(Fig. 3); im Innern verlauft ein aus 15—20 Fasern bestehender 
Nerv (Fig. 3, n). 

An das Hinterende des Receptaculum setzen sich 2 Rohren- 
muskeln, die Retractores receptaculi, welche anfangs parallel 
dicht neben einander verlaufen, dann aber divergiren und 0,84 mm 
hinter der Ursprungsstelle an die Langsmuskulatur der Korperwand 
treten. 

Am selben Orte entspringt ein Sarcolemm-Strang, welcher sich 
bis zum Schwanzende verfolgen lasst, das Ligamentuin suspen- 
soriurn. 

In beiden Geschlechtern umfasst es die Geschlechtsorgane, hat 
aber fur beide eine ganz verschiedene Bedeutung. Beim Mannchen 
wird es nach hinten muskulos und umschliesst die beiden Hoden, 
dann die 6 Kittdriisen, hierauf deren Ausfuhrungsgange und den 
Markbeutel; an dieser Stelle ist es zu einem machtigen Ringmuskel 
geworden. 

Beim Weibchen bringt es in jugendlichen Thieren, wie schon 
Pagenstecher fand, an seiner Innemvand die Zellen zur Ent- 
wickelung^, aus denen sich die freien Zellhaufen entwickeln, in denen 
sich die Eier bilden, miisste also eigentlich als Ovarium bezeichnet 
werden; weiter hinten bekommt es in der Langsrichtung verlaufende 
Hohlraume und tritt so als spongioser Sarcolemmstrang an die 
Innenwand der Glocke, um diese in ihrer Lage zu erhalten. 

Die maimliclieu Gesclileclitsorgane sind so gelagert, dass, 
wenn man den Korper von vorn nach hinten in 100 gleiche Theile 
theilt, die Hoden in der Abtheilung 49—68 liegen, also etwa bis 
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zum Beginn der hinteren Halfte reichen, die Kittdriisen in der Ab- 
theilung 69 — 87 und der Maikbeutel in 88 — 93. 

Die eiformigen Hoden liegen hinter einander und sind 0,79 
bis 0,84 mm lang und 0,43 — 0,48 mm breit; aussen liegt eine Tunica 
propria und das Parenckym theilt Kaiser in Ursamenzellen oder 
Spermatagonien 1. imd 2. Ordnung, aus denen Samenmutterzellen 
oder Spermatocyten oder Spermatomeren werden, aus diesen Sper- 
matiden 1. und 2. Ordnung oder Spermatosomen. 

Der Same ergiesst sicb in die Vasa deferentia, die naeh 
kurzem Verlauf zu einer 0,26 mm breiten und 0,18 mm hohen Samen- 
blase anschwellen. 

Beide vereinigen sich zu dem Vas efferens, das anfangs 
0,062 mm breit und 0,031mm hoch ist, dann aber an der hinteren 
Halfte des Markbeutels, an dessen Ventralseite es verlauft, zu einer 
neuen, umfangreichen Samenblase anschwillt, die 0,15 mm breit und 
0,21 mm hoch wird, wiihrend der Markbeutel hier nur einen Durch- 
messer von 0,053 mm hat. 

Hinter den Hoden liegen 6 eiformige Kittdriisen von 0,44 mm 
Lange und 0,31mm Breite; sie enthalten 0,036 mm lange und 
0,021mm breite Zellen mit sehr zahlreichen, dichtgedrangten, runden 
Kernen, aus deren Degeneration die Kittmasse entsteht, welche bei 
der Copula nach dem Erguss des Samens iiber die Caudalgegend 
des Weibchens verbreitet wird, wodurch die Vulva verstopft wird, 
so dass der Same im weiblichen Korper bleiben muss. 

Die Ausfiiliruiigsgaiige der 6 Kittdriisen vereinigen sich zu 
je 3 und 3, welche sich links und rechts an einander legen, an 
der Mitte des Markbeutels erweitern sie sich stark und bilden Re- 
servoire fiir die Kittmasse; auf Durchschnitten sieht man das zu 
einem starken Ringmuskel gewordene Ligament, der etwa kreis- 
formig erscheint; im Innern liegt nach der Dorsalseite der Mark¬ 
beutel, rechts und links leo;en sich an ihn die eng an einander 
gedrangten 3 Erweiterungen der Kittdrusengange, an der Ventral¬ 
seite liegt das Vas efferens, wie Kaiser 1 ) es fur Ech. gigas und 
angustatus abbildet. Alle 6 Gange miinden dicht neben einander 
in das Vas efferens 0,18 mm von dem Hinterende des Penis ent- 
fernt, und kurz vor ihrem Ende sind beide Gruppen von Aus- 
fuhrungsgangen von einem gemeinschaftlichen Ringmuskel umgeben. 

Hinter den Kittdriisen liegt ein sehr merkwiirdiges Organ, das 
friiher als Samenblase oder helle Driise, jetzt als Markbeutel be- 
zeichnet wird; die wahre Natur erkannte wohl zuerst Saefftigen. 

Der Markbeutel ist 0,48 mm lang und vorn 0,18, hinten 0,053 mm 
breit; im vorderen Drittel liegt in der Mittelachse ein Kern mit 
einigen Nebenkernen, mitunter findet man auch zwei grossere Kerne 
neben einander. Umgeben ist der Beutel von einem sehr kraftigen 
Ringmuskel (Fig. 4 und 7, mr), unter dem eine einfache Schicht von 
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Langsmuskeln liegt (Fig. 4 und 7, ml); an der Innenseite der 
Muskeln findet man eine Markschicht mit Kernen (Fig. 7, k). 

Von dieser durcli eine besondere Hulle gesondert ist aber der 
eigentlicke Markbeutel, der nach dem aboralen Ende bin radiare 
Septen zeigt (Fig. 7), und bier in der Mittelacbse einen Ausfiihrungs- 
gang bildet, welcher nacb kurzem Verlauf sicb an das Ende des 
Vas efferens inserirt und bier eine Oeffnung besitzt (Fig. 4, o); 
Kaiser bat gewiss Recht, wenn er sagt, dass durch Contraction 
des den Markbeutel umgebenden Muskels dessen flussiger Inbalt 
durcb diese Oeffnung in die Marksubstanz des Bursalmuskels ge- 
drangt wird, wodurch dieser prall mit Fliissigkeit erftillt wird. 

Ein machtiger, glockenformiger Muskelapparat ist fur gewohn- 
lich in das Schwanzende zuruckgezogen und kann aus einem an 
der Bauchseite gelegenen, 0 } 18 mm vor dem aussersten Schw&nz- 
ende beginnenden und bis zu diesem reicbenden Schlitz heraus- 
gedrangt werden. Die Muskulatur dieses glockenformigen Apparates, 
der Bursa copulatrix. ist sebr kraftig entwickelt, am oralen Ende 
finden sicb zwei tascbenformige Erweiterungen (Fig. 4, t); an der 
Innenflacbe stehen, concentriscb um den Penis angeordnet, doppelt 
contourirte, 0,0078 mm grosse, kreisformige Organe, welcbe mebrere 
Ringe bilden und wohl als Tastorgane anzuseben sind. 

Da die Bursa ganz in den Korper zuruckgezogen werden 
kann, muss es ein Bindeglied zwiscben ibrem Vorderende und dem 
Rande des Scblitzes geben, aus welcbem sie beraustritt; dieser Ver- 
bindungstbeil entspricbt in seinem Ban ganz der Korperwandung; 
ist die Bursa vorgestiilpt, so liegt zu ausserst die Cuticula, darunter 
folgt die Subcuticula, dann die Hypodermis mit Lacunen und Kernen, 
dann eine Ring- und endlicb eine Langsmuskulatur; bei eingezogener 
Bursa ist die Reibenfolge natlirlicb umgekelirt. 

Ein grosses Ganglion, bei anderen Arten scbon von y. Siebold 
gesehen, liegt am Hinterende des Markbeutels; die Ganglienzellen, 
welcbe 0,036 mm lang und 0,021 mm breit sind (Fig. 4, gz), baben 
wie die des in der Rtisselscbeide liegenden Gangbon, einen grossen 
Kern, der von einem bellen Hof umgeben ist. 

Retractor bursae moebte icb einen starken Muskel nennen, 
welcber die Form eines balben Cylindermantels hat; die Convexitat 
ist nacb der Ventralseite gekehrt, er liegt an der Ventralseite des 
Ligamentmuskels, welcber den Markbeutel und die Ausfiihrungs- 
gange der Gescblecbtsorgane umgiebt; er ist ein Langsmuskel, der 
aus lauter in einer Reibe an einander liegenden Muskelrohren be- 
stebt, wie der Retractor colli und lemniscorum imd entspringt von 
der Langsmuskulatur der Korperwandung da, wo das Vorderende 
des Markbeutels liegt, um binten mit dem Ligament-Muskel an 
dessen Hinterende zu verwachsen, wo die Bursa beginnt, die er 
nacb vorn ziebt. 

Ausserhalb des Ligament-Musk els und an seiner Ventralseite 
verlauft parallel mit ibm ein Strang, den man bei anderen Arten 
als ventrales Ligament geschildert siebt, der aber bier muskulos 
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ist; es ist ein kriiftiger Rohrenmuskel, welcher 0,36 mm vom 
Schwanzende von der ventralen Langsmuskulatur der Korperwandung 
entspringt, frei in der Leibeshohle nach vorn verlauft nnd 1,14 mm 
vom Schwanzende in der Gegend des Markbeutels an die Ventral- 
seite des Ligament-Muskels tritt; er hat die Function, den letzteren 
mit seinem gesammten Inhalt zuriickzuziehen und nenne ich ihn 
Retractor genitalis. 

An der Innenflache des Ligament-Muskels in der Gegend des 
Vorderendes des Markbeutels entspringen seitlich und mehr nach 
der Ventralseite zwei Langsmu skein, dem Rohrenmuskel Retractor 
genitalis gleichend, aber nicht wie dieser ausserhalb, sondern inner- 
halb des Ligament-Muskels verlaufend, welche nach hinten ziehen 
und sich an den Ductus ejaculatorius oder das Ende des Vas 
efferens setzen kurz vor dem Uebergang in den Penis; sie miissen 
denselben nach vorn ziehen und nenne ich sie Retractor ductus 
ejaculatorii. 

In dem kreisformigen Querschnitt des Ligament-Muskels liegen 
demnach 6 Organe, in der Dorsalgegend der Markbeutel mit den 
ihn umgebenden Muskeln, in der Ventralgegend das Vas efferens, 
seitlich-dorsal jederseits 3 Ausfuhrungsgange der Kittdrusen, seitlich 
ventral je einLangsmuskel, der Retractor ductus ejaculatorii. 0,15 mm 
von der Spitze des Penis entfernt erweitert sich das Vas efferens 
und in der dorsalen Halfte des Lumens treten zwei grosse Zellen 
auf (Fig. 5, n). 

Der Penis ist kurz und kegelformig und ragt bei vorgestulpter 
Bursa frei in deren Mitte in die Hohlung hinein; seine aussere 
Cuticularhiille ist sehr dick (Fig. 6); auf diese folgt eine Ringmus- 
kulatur, dann eine granulirte Schicht, wahrend die innere Aus- 
kleidung wieder sehr derbe ist. 

Kaiser beschreibt am oberen Rande des Ductus ejacutatorius 
dorsal links und rechts Nephridien bei Ech. gigas, welche Wimper- 
flammen besitzen und als Excretionsorgane auszuscheidende Stoffe 
in den Ausfuhrungsgang der Geschlechtsorgane leiten; bei alien 
kleineren Arten scheinen solche Organe aber zu fehlen, wie sie auch 
bei Ech. clavula nicht vorkommen. 

Die Geschlechtsorgane des Weibchens sind ebenso wie die 
des Mannchens an einem Ligameiitum suspeusorium befestigt; 
schon weit vor dem Beginn der Glocke wird es maschig, auf 
Querschnitten sieht man grosse Liicken, und so tritt es in die 
Riickenhalfte der Glocke hinein. 

In jugendlichen Exemplaren entstehen an der Innenseite des 
Ligaments, wie Pagenstecher fand, die Keimzellen der spater frei 
in der Leibeshohle flottirenden Eiballen, nachdem das Ligament 
geborsten ist und seinen Inhalt in die Leibeshohle ergossen hat; 
ersteres verdiente daher eigentlich als Ovarium bezeichnet zu 
werden. 

Die Glocke ist ein sehr merkwiirdiges Organ (Fig. 17); bei 
unserer Art betragt die Lange 0,48 mm, die Breite vorn 0,23 mm; 
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weiter nach hinten aber, liber den beiden taschenformigen Diver- 
tikeln gemessen 0,37 mm. 

Vorn ist das Organ nach der Ivopfseite bin geoffnet (Fig. 17 a), 
und das Ligament (fig. 17,1) tritt zur Stiitze binein, dessen Gewebe 
maschig ist und nacb dem Rande zu an der Ventralseite 2 grosse 
Zellen zeigt (Fig. 8); nacb dem binteren Ende bin begt eine vier- 
eckige Oeffnung (Fig. 17, b) an der Ventralseite; Saefftigen, 
Kniipffer und Hamann beobacbten bei anderen Arten eine dorsale 
hintere Glockenoffnung, Saefftigen bei Ecb. angustatus eine vordere 
dorsale und eine bintere ventrale Glockenoffnung, von denen Kaiser 
nur die letztere gelten lasst. 

Seitlicb an der binteren Halfte der Glocke finden sicb 2 grosse 
Ausbucbtungen oder Divertikel, die nacb vorn mit dem Hohlraum 
in Verbindung steben, nacb binten aber in je einen Gang fiibren, 
der sicb mebr und mebr verengt, weiter nacb binten von einer 
kraftigen Ringmuskulatur mit Marksubstanz ausgekleidet wird und 
nun Glockenscblundgang genannt wird (Fig. 11, a). Die Wandung 
der beiden seitlicben Divertikel wird aussen von Ringmuskeln, innen 
von Marksubstanz gebildet (Fig. 9, d); aucb der Haupttbeil der 
Glocke zeigt vorn Ringmuskeln (Fig. 9), weiter hinten schwinden 
dieselben (Fig. 10 u. 11), iiberall aber finden sicb im Gewebe grosse 
Zellen (Fig. 8—11). Die Glocke macht bestandig Scbluckbewegungen, 
durch die sie die massenhaft in der Korperflussigkeit flottirenden 
sogenannten freien Ovarien, unreife und reife Eier aufnimmt; die 
ersteren sind viel zu gross, um in die Glockenschlundgange und in 
die Eileiter gelangen zu konnen und treten durch die grosse bintere 
Glockenoffnung wieder in die Leibeshohle. Soweit ist der Vorgang 
lange bekannt und ziemlicb einfacb; aber in dem Eileiter findet 
man nur die grosseren, reifen Eier und nicbt die kleineren, unreifen, 
und wie es moglich ist, dass die Glocke die grossen freien Ovarien 
und die kleinen unreifen Eier wieder in die Leibeshohle zuruck- 
bringt, wahrend sie die mittelgrossen reifen Eier nacb aussen be- 
fordert, bat Kaiser gezeigt. Die unreifen wie die reifen Eier finden 
an den vorspringenden Randern der Eitrichter ein Hinderniss und 
gelangen in die beiden Seitentaschen oder Divertikel; diese aber 
sind gerade so gross, dass sie die grosseren, reifen Eier an ibren 
beiden Endpolen festbalten und bei der nachsten Contraction in die 
Glockenschlundgange oder Eirohren scbieben, wahrend die kleineren 
unreifen Eier von der Wandung der Divertikel nicbt gefasst werden 
konnen und nun mit dem Fliissigkeitsstrome wieder aus der binteren 
Glockenoffnung in die Leibeshohle gespult werden. 

Kaiser nennt daber die Glocke Eisortirapparat, docb balte 
diese Bezeichnung fur ebenso wenig gut, wie etwa die Aenderung 
der Bezeichnung Hoden in Samenbereitungsorgane. 

Den nacb binten auf die Glocke folgenden Gang (Fig. 17, e), 
nennen mancbe Forscber wie Saefftigen und Kaiser Uterus; 
unter Uterus stellen wir uns aber ein Organ vor, in welcbem die 
Befruchtung und Entwickelung der Eier sicb vollzieht, wahrend 
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wir es hier mit einem Rohr zu thun haben, in welchem die mit 
einem vollig entwickelten Embryo versehenen Eier nach aussen ge- 
fiihrt werden, daher ich das Organ Eileiter nenne. 

Zuerst finden wir 2 mit Ringmuskulatur versehene Rohren, die 
im Innern grosse Markbeutel zeigen und von einer gemeinsamen 
Hiille umgeben sind, die auch ihrerseits aus einer Ringmuskulatur 
besteht, die an der Innenseite Marksubstanz zeigt (Fig. 12); nach 
einem Verlauf von nur 0,12 mm Lange verschmelzen beide Rohren 
zu einer; zunachst ist der Querschnitt kreisrund, weiter nach hinten 
aber wird der dorsoventrale Durchmesser grosser als der quere 
(Fig. 13); die Sarcolemmschicht der inneren Auskleidung ist hier 
viel grosser an der Ventralseite als an den iibrigen Orten. 

Die hinterste Strecke wird bei anderen Arten von 4 vorn und 
hinten verdickten Zellen ausgefiillt, von Leuckert sanduhrformig 
genannt; hier aber handelt es sich nicht um Zellen, sondern um 
einen Korper von fibrillarem Bau (Fig. 18, a), welche in der Mittel- 
achse den Eiern einen Raum zum Durchpassiren lasst. 

Das hinterste Ende des weiblichen Geschlechtsrohrs, die Vagina, 
wird von den Autoren als von 2 bald hinter, bald in einander 
liegenden Sphincteren umgeben geschildert; Saefftigen halt die an 
der Innenseite der Ringmuskulatur liegende radiare Masse fur 
Radiarmuskelfibrillen, was von Kaiser ftir eine irrthumliche Deutung 
angesehen wird. 

Bei Ech. clavula liegen 2 kugelformige Korper hinter einander, 
vor dem vorderen, kleineren (Fig. 18, b) aber ein Genitalganglion 
(Fig. 18, g). 

Der vordere Korper besteht aussen aus einem Ringmuskel 
mit reich entwickelter Marksubstanz, darunter folgt eine Scheide 
und in ihr liegen an der Ventralseite 2 grosse Zellen (Fig. 14, n), 
an der Dorsalseite der Eiergang, welcher aus einer Tunica propria, 
einer Auskleidungsmembran des Lumen und einer Zwischensubstanz 
besteht, die ich ftir Radiarmuskeln halte; das Lumen ist, wie das 
der driisigen Ausfuhrungsgange bei den hoheren Thieren, wenn 
kein Inhalt hindurchtritt, verstrichen, und muss durch Muskel- 
contraction geoffnet werden, wie das fur den hinteren Korper 
(Fig. 18, c und 15) noch viel deutlicher ist. 

Der liintere Korper besteht ebenfalls aussen aus einem Ring¬ 
muskel, den man Sphincter nennen kann; im Innern findet sich der 
Eileiter, dessen Lumen von einem kraftigen Dilatator erweitert 
werden kann (Fig. 15); zwischen beiden liegen Kerne an der Dor¬ 
salseite, an der Ventralseite aber findet man 2 grosse, von einer 
gemeinsamen Hiille umgebene Zellen dicht vor der weiblichen Ge- 
schlechtsoffnung, der Vulva, welche von aussen gesehen als querer 
Schlitz erscheint, der von einem Saum umgeben ist (Fig. 16). 

Die Eier, von denen Dujardin angiebt, dass sie 0,12 mm 
lang sind, fand ich 0,136—0,140 mm lang und 0,023 — 0,026 mm 
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breit; ich 1 ) babe sie in meiner friiheren, kurzen Beschreibung der 
Art gesckildert und abgebildet mit ihrer dreifachen Hlille, von 
denen die mittlere an den beiden Endpolen fingerformig aus- 
gezogen ist. 

Auch beim Weibchen von Ech. gigas findet Kaiser Nephridien, 
welcbe an den Seitentbeilen des oberen Glockenrandes ihren Sitz 
baben; bei Ech. clavula feblen solcbe Organe. 
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Erklarung der Abbildungen. 


Es sind nur solche Theile abgebildet, welcbe etwas von dem bisher be- 

kannten Bau der Echinorhyuchus abweichendes bieten. 

Fig. 1. Querschnitt durcli den Rlissel nabe der Spitze. a einer der 10 Hakeu- 
Kerne, b 2 Muskelkerne des Retractor rostelli. 

Fig. 2. Querscbnitt durcli den Halstheil. c Cnticnla, s Subcuticula, h Hypo- 
dermis, 1 Lacune, mr Ringmuskulatur, ml Langsmuskulatur, lm Lern- 
niske, k ibr Kem, rl Retractor lemniscoruin, re Retractor colli, re 
ausserer, ri innerer Muskelschlauch des Receptaculum rostelli, dw 
Dorsalwulst der Marksubstanz des letzteren, it Retractor rostelli, g 
Ganglion. 

Fig. 3. Querschnitt durcli das Receptaculum, n. Nerv. 

Fig. 4. Querscbnitt durch die eingezogene mannlicbe Bursa vorn; k Mark- 

beutel, mr Ring-, ml Langsmuskel, o ilire Oeffnung, gz Ganglienzellen 
t vordere Seitenausbuclituiigen der Bursa, ve Vas efferens. 

Fig. 5. Querscbnitt durch den hintersten Tbeil des Vas efferens, n Zellen. 

Fig. 6. Querscbnitt durch den Penis. 

Fig. 7. Querscbnitt durch den unteren Theil des Marktbeutels. mr Ring-, ml 

Langsinuskulatnr, g Lumen im beginnenden Stiel, in Marksubstanz, 
k Kern. 

Fig. 8-11. Querschnitte durch die Glocke, 8 vor, 9—11 hinter der hinteren 
Oeffnung. d Divertikel, a Glockenschlundgang, n Nerv. 

Fig. 12—15. Querschnitt durcli Eileiter und Vagina. 12 Eileiter mit zwei 
Gangen, 13 mit einfachem Lumen, 14 vorderer Vaginal-Korper, n. Zelle; 
15 hinterer Korper. 

Fig. 16. Vulva von binten. 

Fig. 17. Glocke, Totalansicht. 1 Ligament, a Glockeneingang, b Ausgang, d 
Divertikel, e Eileiter. 

Fig. 18. Hinterende von Eileiter und Vagina, a Fiillkorper, b vorderer, c 
hinterer Vaginal-Korper, g Ganglienzelle. 

Fig. 19. Dorsoventralscbnitt durch den Riissel. mk Muskelkern, bk Haken- 
kern, rs Riisselscheide, rr Retractor rostelli, rm Rtisselmarkbeutel. 





